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Elektronische besturing van Lauer 


Elektronische modulen voor de mo- 
del-spoorweg 


Dank zij de moderne elektronica kan de 
model-spoorwegbouwer talrijke nieuwe 
dimensies aan zijn hobby toevoegen. 
Niet alleen kan de elektronische leek 
door het inbouwen van elektronische mo- 
dulen kennis maken met deze zeer inter- 
essante nieuwe wereld, maar bovendien 
kan de realiteit van het echte spoorweg- 
bedrijf veel meer worden benaderd. 

In deze paragraaf bespreken wij enige 
modulen die door de duitse firma Lauer 
worden geleverd. 


Modelspoorweg-sturing LBS 


Deze parallel-sturing is zeer eenvoudig 
in bestaande systemen in te bouwen en 
dat zonder bijzondere kennis van de elek- 
tronica. Zowel beginnende als gevorder- 
de modelbouwer kan met dit systeem aan 
de slag! 

Het apparaat vervangt ontelbare spoor- 
kontacten en ingewikkelde relais-schake- 
lingen, detecteert verkeerde wissel-stan- 
den en stuurt signaleringen. Het LBS- 
apparaat leidt treinen naar vrije sporen 
en informeert de gebruiker over de totale 
toestand van het spoorwegnet. 


In principe staan drie basis-functies ter 
beschikking: 


— het apparaat stuurt een binnenkomen- 
de trein naar een vrij spoor en deze kan 
nadien vanaf deze plaats verder wor- 
den geleid; 

— de binnengekomen trein (bijvoorbeeld 
een goederen-trein) bestuurt automa- 
tisch een tweede trein, bijvoorbeeld 
een sneltrein, die voor een onveilig sig- 
naal stond te wachten; 

— de binnengekomen trein rijdt zonder te 
stoppen verder op een door de model- 
bouwer geselecteerd vrij spoor. 


Figuur 8/7.1 -4: modelbaan-sturing met drie 
sporen 


In het kort de belangrijkste eigenschap- 
pen van de LBS modelspoorweg-stu- 
ring: 
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— bruikbaar bij alle soorten schaal-facto- 
ren; 

— geschikt voor alle bestaande wissel- 
systemen; 

— toe te passen bij twee-draads gelijk- 
spanning- en drie-draads wisselspan- 
nings-systemen; 

— gebruik van bovenleiding en van wa- 
gon-verlichting toegestaan; 

— geen spoor- of reed-kontacten noodza- 
kelijk; 

— aan te sluiten op alle bestaande rij- en 
licht-transformatoren; 

— bruikbaar met 3- tot 24-sporige syste- 
men en gelijk welk sporen-patroon; 

— het systeem kan op ieder willekeurig 
moment van de opbouw worden inge- 
bouwd en uitbreiding is steeds moge- 
lijk; 

— kan in reeds bestaande blok-systemen 
worden opgenomen. 


Rij-regel-systeem PCC 100 


Met de PCC 100 kan men locomotieven 
net zo precies besturen als de machinist 
van een echte machine: langzaam optrek- 
ken en afremmen, zeer precies manou- 
vreren tijdens rangeer-werkzaamheden, 
vol vermogen tijdens het rijden. De 
modelbouwer krijgt er een spannende 
uitdaging bij: niet alleen een zo natuur- 
getrouwe scenery opbouwen, maar ook 
zo realistisch mogelijk omgaan met zijn 
kleine machientjes! 


De PCC 100 modulen worden aangeslo- 
ten op een centrale voeding. De ter 
beschikking staande functies optrekken, 
afremmen en langzaam rijden kunnen 
door de bediening van het module wor- 
den gestuurd, maar zijn ook volledig 
automatisch door de locomotief zelf in te 
schakelen. Het is duidelijk dat daardoor 
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talrijke nieuwe mogelijkheden ontstaan. 
Bovendien kan men de modelbaan volle- 
dig automatiseren door om te schakelen 
naar automatische pendel-dienst, waar- 
door de treinen zichzelf in beweging zet- 
ten en afremmen. 


EEP 140 
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Figuur 8/7.1 -2: EEP 140 modulen ingebouwd in 
de loc (boven) of geschakeld tussen rij-regelaar 
en een deel van de baan (onder) 


De belangrijkste specificaties van de rij- 

regel-systemen: 

— rij-regelaar en voeding kunnen tot een 
geheel worden verenigd; 

— stap na stap uitbouw mogelijk; 

— onafhankelijke sturing van twee trei- 
nen met het bovenleidingsysteem mo- 
gelijk; 

— kortsluitvast; 
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— centrale voeding beschikbaar met 
maximaal 3,5 A voor de rij-regelaars 
en 14V/1,5A voor andere verbrui- 
kers; 

— gemeenschappelijke retour-leiding. 


Snelheids-regeling EEP 140 


Met deze regeling kan men locomotieven 
van één systeem maar van verschillende 
fabrikaten met dezelfde snelheid laten 
rijden of er bijvoorbeeld voor zorgen dat 
een tender-locomotief niet sneller kan rij- 
den dan een E-103 loc. Kortom, met deze 
inbouw-schakelingen kan men de snel- 
heid van de verschillende ter beschikking 
staande fabrikaten niet alleen aan elkaar 
aanpassen, maar ook in overeenstem- 
ming met de werkelijkheid brengen. 
Bovendien kan men deze schakelingen 
ook opnemen tussen de rij-regelaar en 
bepaalde gedeelten van de baan. De trei- 
nen zullen dan automatisch hun snelheid 
aanpassen aan de omstandigheden van 
dat baanvak, zonder dat men de rij-rege- 
laar moet verdraaien. Dat is erg handig 
voor het binnenrijden van stations-em- 
placementen, voor de opbouw van ran- 
geer-sporen, etc. 

Met deze elektronische schakelingen kan 
men echter veel meer: men kan er signa- 
len, straat- en huisverlichtingen mee stu- 
ren, zodat deze niet aan een te hoge span- 
ning worden onderworpen en de levens- 
duur van de lampjes wordt vergroot. 


De belangrijkste kenmerken van dit sys- 

teem: 

— geschikt voor gelijk- en voor wissel- 
spanning; 

— maximale stroom 1 A; 

— snelheidsreductie tot maximaal 30%; 

- vier ingebouwde spannings-reductie- 
trappen; 

— bruikbaar bij alle rij- of licht-trafo’s. 
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Elektronische rij-richtings- 
schakelaars MWS 


Met de MWS-1 en MWS-2 modulen 
kan men gelijkstroom-locomotieven van 
alle fabrikanten omschakelen naar het 
Märklin wisselstroom-systeem. Het 
MWS-4 moduul vervangt de mechani- 
sche rijrichtingsomschakelaar die in wis- 
selstroom-machines is ingebouwd. 

Het MWS-5 moduul is ontworpen voor 
inbouw in Märklin-locomotieven, waar- 
bij de mechanische omschakelaar in ge- 
bruik blijft maar verder alle mogelijkhe- 
den van het MWS-systeem ter beschik- 
king staan. 


Wat zijn nu die mogelijkheden? 

Op de eerste plaats zorgt de inbouw van 
zon moduul in de loc ervoor dat het 
bekende “bokkesprongen” maken tijdens 
het omschakelen van de rij-richting tot 
het verleden behoort. Ook het in intensi- 
teit toenemen van de lichtsterkte tijdens 
het versturen van de omschakelpuls is nu 
uitgesloten. 

Bovendien kan men de belichting van de 
loc automatisch koppelen aan de rij-rich- 
ting. 

leder moduul wordt geleverd met een 
uitgebreide inbouw handleiding. 


De belangrijkste gegevens van het sys- 

teem: 

— geen kontact-slijtage door het gebruik 
van vermogenstransistoren; 

— daardoor werking onafhankelijk van 
het aantal schakelcycli; 

— rij-richtings-afhankelijke 
van de loc-belichting; 

— uitvoerige montage-handleiding; 

— omschakelen zonder ongewenste over- 
gangs-verschijnselen; 

— rij-spanning/stroom gelijk aan maxi- 
maal 18V/0,8 A; 
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— schakelspanning 24 tot 40 V DC. 


Nadere gegevens: 


Systeme Lauer GmbH 

Postfach 1465 

D-7440 Nürtingen/Neckarhausen 
BRD 


MWS für alle Gleichstrom-Motoren. Zur 
Umrüstung von Gleich- in Wechselstrom- 

sne | betriebene Lokomotiven. 
Der fahrtrichtungsabhängige Lichtwechsel 
wird über 2 Dioden (z.B. 1N4004) erreicht. 
Das gemeinsame Massepotential ist von den 
Lampenfassungen zu trennen. 
Lampenspannung 14...16V. 


` Toleranz £ 1 mm 


Maße in mm 


Höhe 13 mm 


Übrigens unser kleinstes MWS. 


Wie MWS 1, jedoch anderes Format, 
besonders für den Einbau in Dampflokomoti- 
ven geeignet. 


MWS 2 


“ 
Höhe 13 mm 
== 35 


MWS 4 
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MWS für alle Wechselstrom-Motoren mit 
umschaltbarer Feidwicklung (System Märklin). 

tr) MWS 4 ersetzt den mechanischen Umschalter 
dieser Lokomotiven verbunden mit allen Vor- 
teilen des MWS. 


iisi Fe ' d Ein fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel ist 
- ji vorgesehen. 


Einbauhinweis 


Maße in mm - Toleranz + 1 mm 


Dieser Baustein eignet sich besonders zum 
Nachrüsten von Märklin-Lokomotiven. Die 
Vorschaltelektronik MWS 5 findet in jeder 
Lokomotive Platz. 

Im Unterschied zu allen anderen MWS 
benötigt MWS 5 weiterhin den mechanischen 
Umschalter. Gemeinsam mit dem mechani- 
schen Umschalter bringt MWS 5 alle Vorteile 
des MWS-Systems. 

Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel ist 
ohne Isolierung der Lampenfassung möglich. 


Höhe 13 mm 


Maße in mm - Toleranz + 1 mm 


Einbauhinweis 


Figuur 8/7.1 -3: Overzicht van de verschillende MWS-inbouwmodulen met hun afmetingen en belang- 
rijkste eigenschappen. 


